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广东潮阳大火烧死八人http://www.sina.com.cn 1999年2月4日 10:32 华声报    2月2日早晨，广东省潮阳市司马浦镇新美都酒家发生
重大火灾，大火烧死八名男女，酒家设施几乎烧尽。

    二日凌晨大约五点钟，位於潮阳市司马浦镇广汕公路
旁的新美都酒家发生火灾。当时火灾现场邻近一间工棚内
的民工，被猛火烧后酒家的门窗玻璃爆裂声惊醒。五时四
十五分，目击者报火警，潮阳公安消防部门接警后，火速
派出消防车、登高车四部，消防警察十多名，并组织调遣
司马浦镇、峡山镇两支消防专职消防队赶往现场，扑救大
火。因火势猛烈，几乎吞噬了整个酒家，大火至七时三十
分左右才被全部扑灭。

    消防警员称，发生火灾时，该酒家内的一些员工和住
店人客睡梦中被惊醒，定神后从楼梯等处疏散求生逃命，
有少数员工和客人知祸较晚，无法逃离酒家，被迫逃至酒
家六楼阳台。当地消防干警赶到后冒着生命危险攀上阳台，
将在上面的人全部救出。

    公安消防部门初步清理现场发现，六名男子和两名女
子被烧得面目全非。随后经公安机关查明，死者中有潮阳
司马浦溪美朱村人，但身份未明。这场火，烧毁了新美都
酒家的二至六楼全部设施，过火面积约一千平方米。 